X. Andrzei Kulczycki 


Kaplan wysłużony, 


przeżywszy lat 76 a kapłaństwa 49, po ciezkiéj a długićj chorobie, opatrzony 
SS. Sakramentami, w dniu 21 Listopada 1879 r. życie zakończył. 


Wyprowadzenie zwłok z domu XX. Emerytów przy ul. Sławkowskiej nastąpi w Niedzielę 
d. 23 b. m. o godzinie 3 po południu wprost na Cmentarz; zaś 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione będzie w kościele św. Marka w Poniedziałek d. 24 b. m. o godz. 9 przed południem, 


Na te smutne obrzędy zaprasza się niniejszem Wielebne Duchowieństwo i Wiernych. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


